FIVE YEAR COMPANY VOLUME AND SHARE ESTIMATES 

f \1?vr RSV 


03/19/91 


1990 


% CHANGE 
VOLUME VS. YAG 


PHILIP MORRIS 220.52 0.4% 

R.J. REYNOLDS 154.49 3.4% 

BROWN & WILLIAMSON 53.72 -9.7% 

LORILLARD 39.75 -4.0% 

AMERICAN 35.54 -2.9% 

LIGGETT 17.68 3.8% 

INDUSTRY 521.31 -0.3%| 


: 1951 

PHILIP MORRIS 221.09 0.3% 

R.J. REYNOLDS 142.10 -8.0% 

BROWN & WILLIAMSON 52.34 -2.6% 

LORILLARD 38,02 -4.4% 

AMERICAN 336.07 . 1.5% 

LIGGETT ,'S.fei 18.23 3.4% 

INDUSTRY 507.90 -2.7%| 



PH1LIP-MORRIS 
R.J. REYNOLDS 
BROWN & WILLIAMSON 
LORILLARD 
AMERICAN 
LIGGETT 

INDUSTRY - 


224.00 

136.43 

48.80 

34.67 

35.20 

16.20 


-^495.30 


1.3% 

-4.0% 

- 6 . 8 % 

- 8 . 8 %. 

-2.4% 

-11.4% 

-2.5% 


1393 


PHILIP MORRIS 225.00 

R.J. REYNOLDS 125.36 

BROWN & WILLIAMSON 46.79 
LORILLARD 31.54 

AMERICAN 35.15 

LIGGETT 15.16 

INDUSTRY 479.00 


0.4% 

Ss.i% 

-471/% 
-9.< 
-0.1 %| 
-6.4% 


-3.3% 


' 294 

PHILIP MORRIS 
R.J. REYNOLDS 
GROWN & WILLIAMSON 
LORILLARD 
AMERICAN 
LIGGETT 

INDUSTRY 


225.70 

117.00 

45,05 

29.21 

35.51 

14.63 

46^.40 

J- 


0.3% 

-6.7%| 

-3.74 

-7,44 

4f.0% 

-3.5% 

-2.5% 


'395. 

PHILIP MORRIS / 
R.J. REYNOLDS / 
BROWN &WILL]AlSON 
LORILLARD 
AMERICANy 
LIGGETT^ 

INDUSTRY 


226.00 

109.77 

43,32 

26.68 

35.59 

14,13 

455.50 


0 . 1 % 

- 6 . 2 % 

-3.8% 

-8.7% 

0 . 2 % 

-3.4% 

-2.5% 


DIFF 

SHARE VS. YAG 

FM 

SHARE 

DIFF 

VS. YAG 

PV 

SHARE 

DIFF 

VS. YAG 

42.26 

0.32 

37,27 

-1.24 

4.99 

1.55 

29.61 

1.07 

23.69 

-0.11 

5.92 

1.17 

10.30 

-1.06 

6.35 

-1.55 

3.95 

0.49 

7.62 

-0.29 

7.49 

-0.42 

0.12 

0.12 

6.81 

-0.18 

4,95 

-0.95 

1.86 

0.77 

3.39 

0.13 

0.98 

-0.11 

2.41 

0.24 


43.53 

27.98 

10.31 

7.48 

7.10 

3.60 


1.27 

-1.63 

0.01 

-0.14 

0.29 

0.21 


80.76 


[ 


36.29 

21.01 

5.40 

7.28 

3.60 

0.78 

74.35 


-0.98 

- 2.68 

-0.95 

- 0,21 

-1,35 

- 0.20 

-5.40 


45.23 

27.54 

9.85 

7.00 

7.11 

3.27 


1.70 

-0.44 

-0.46 

-0.48 

0.01 

-0.33 


46.97 
26.17 
9.77 
6.58 
7.34 
26 


1.74 

-1.37 

-0.08 

-0.42 

0.23 

- 0.11 




/ 


48/32 
>25.05 
9.64 
6.25 
7.60 
3.13 


1.35 

- 1.12 

-0.13 

-0.33 

0.26 

-0.03 


49.62 

24.1 

9.51 

5.86 

7.81 

3.1 


1.30 

-0.95 

-0.13 

-0.39 

0.21 

-0.03 


19.24 


7.24 

6.97 

4.91. 

0.20 

3.50 

2.82 

25.64 


2.26 

1.05 

0.96 

0.08 

1.64 

0.41 

6.40 


37.78 

1.49 

7.45 

0.21 

20.37 

-0.64 

7.17 

0.20 

4.51 

-0.89 

5.34 

0.43 

6.55 

-0.73 

0,45 

0.25 

3.32 

-0.28 

3.79 

0.29 

0.77 

-0.01 

2.50 

-0.3a-' 

73.30 

-1.06 

26.70 / 

^ 1.06 


69.39 


-3.41 


30.10 


1.20 

0.87 

0.41 

0.14 

0.71 

0.07 

3.40 



67.39 


-2.50 


32^50 


1.07 

0.45 

0.28 

0.02 

0.65 

0.03 

2.50 


38.85 

15.17 

3.20 

5.24 

2.13 

0.46 

65.05 


0.25 
-1.39 
-0.41 
-0,40 
-0.32 
-0.07 

-2.34 


34.95 


2.35 


FM 

VOLUME 

194.50 
123.62 
33.14 
39.10 
. 25.83 
5,13 

421.43 


DIFF 
VS. YAG 

-3.5% 

- 0 . 8 % 

-19.9% 

-5.6% 

-16.4% 

- 10 . 2 % 

-5.4% 


PV DIFF 
VOLUME VS. YAG 


26.02 

30.87 

20.59 

0.66 

9.71 

12.55 

100.38 


184.32 

106.71 

27.43 

36.98 



li<IJ 18.28 'Wy^‘9.2% 
3.96 '’“1-22.8% 


377,68 


-10.4% 


187.12 

100.89 

22.3^' 

32:44 

y^ABAi 

3.81 

363.06 


ym 

36.90 

0.3% 

^5.5% 

35.51 

0.3% 

-18.6% 

26.45 

6.1% 

-12.3% 

2.23 

119.4% 

-10.1% 

13.77 

5.6% 

-3.7% 

12.38 

-13.5% 

-3.9% 

132.25 

1.6% 


183.55 

86.34 

19.26 

28.69 

13.60 

2.83 

334.77 


-1.9% 

-13.9% 

-13.8% 

- 11 . 6 % 

-17.3% 

-25.9% 

-7.8% 


180.30 

77.35 

16.86 

26.34 

11.44 

2.43 

314.78 


-1,3%i 
-10.9%: 
-12.4%: 
- 8 . 2 % 
-15 . 9 % 
-12.4%. 

- 6 . 0 % 



44.7% 

24.3% 

13.8% 

NA 

69.5% 

10.9% 

28.7% 


' • 36.78 
■II 35.39 
'T_ 24.94 
1,02 
» r- 17.78 
14,32 

130,23 


41.4% 
14.6%! 
21 . 1 %: 
56.3%; 
83.1 % 
14.1% 

29,7% 


41.43 
38.51 
27,54 
2.83 
21.56 
12.31 

144.18 


12.3% 

8.4% 

4.1% 

26.8% 

14.8% 

- 0 . 6 % 

9.0% 


45.42 

39.66 

28.17 

2.35 

24.06 

12.15 

152.29 


9.6% 
3.0% 
2.3% 
0 . 8 % 
11 .6% 
-1 , 3 % 

5.6% 


49.06 

40.68 

28.74 

2.82 

25.87 

12.03 

159.20 


8 . 0 % 

2 . 6 % 

2 . 0 % 

-0.9% 

7.5% 

- 1 . 0 % 

4 5% 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gtfj0004 
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